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La destruction des collections de PLANTES de serres 
du Museum par le froid 

Par A. Guillaumin. 

\ 

POFESSEUR AU MUSEUM. 


Un inventaire approximatif fait en 1944 evaluait les collections 
de plantes de serres du Museum k 6.000 en 4.050 especes apparte- 
nant a 1.355 genres .dont 1.500 especes de plantes grasses, 640 d’Or- 
chidees, 440 de plantes utiles, 100 de Bromeliacees, 75 de Pal- 
miers. - 

Certaines plantes etaient fort agees tels un Encephalartos Alten- 
steinii passant pour millenaire, un Cycas circinnalis haut de 3 m. 20, 
certainement plusieurs fois centenaires, des Pandanus de 5 m. et 
des Theophrastces dont l’une mesurait 33 cm. de tour. 

Beaucoup d’individus etaient les types sur lcsquels avaient ete 
decrites les especes : Clavija brachystachys datant de 1852 et etudie 
par Brongniart, Chamaedorea exorrhiza vu par Wendland et 
Ch. Biolleyi re§u en 1907, sans parler de nombreuses Orchidees, 
Begonia, . Aroi'dees, Marantacees, Pilea, Euphorbes cactiformes, 
Kalanchoe, Aloe, Kleinia, Trichocaulori, Sansevieria ou provenaient 
de legs de chercheurs ayant consacre leur existence a l’etude de 
groupes particuliers ( Phalaenopsis de Liouville, Bromeliacees de 
Roland-Gosselin) ; certains etaient des hybrides interspecifiques 
artificiels realises au Museum (Bilbergia, Phalaenopsis), d’autres 
des hybrides intergeneriques dont un lot. avait ete acquis, en 1942 
pour le prix de 55.000 francs, 

Les series de plantes utiles des pays chauds temoignaient de 
l’ceuvre poursuivie par Cornu pour la mise en valeur de notre 
nouvel empire colonial ou de 1882 a 1901 il n’envoya pas moins 
de 8.644 plantes en 200 especes, tandis que des Taraktogertos, 
specifiques contre la iepre, envoyes en A. O. F. en 1921, 1925 et 
1927 prouvaient les services que le Museum peut encore rendre. 

Les serres du Museum sont reliees au chauflage urbain mais 
cblui-ci a justement ete arrete le 24 janvier — du moins pour le 
Museum — pendant des nuits ou le thermo metre estdescendu a 
■— 12 °. • . 

Pour les plantes grasses, les arbres abattus dans les allees du 
Jardin et mis immediatement - dans les foyers ont pq maintenir 
une temperature legerement superieure a 0° de sorte que les Cactees 

Bulletin du Museum, 2 C serie , t . XYII , n ° 2 , 1945 . % 


paraissent a peu pres intactes si les Kalanchoe et Euphorbes cacti- 
formes sont fortement toucbees. 

Pour le Jardin d’hiver, les serres coloniales et les serres chaudes 
qui l’avoisinent, la chaufTerie ne peut fonctionner qu’avec du grain 
lave d’une taille et d’une durete determinees et au moyen d’une 
soufflerie electrique ; faute de combustible et l’electricite etant 
coupee pendant la journee, aucune chaudiere de secours permettant 
l’emploi du bois n’existant malgre nos avis reiteres, - la temperature 
y est descendue au-dessous de — 4°, de sorte que, seules, ont ete 
sauvees les quelques petits specimens auxquels M. le Professeur 
Plantefol a l’Ecole Normale Superieure, M. le D r Magrou a 
l’lnstitut Pasteur et la maison Vilmorin-Andrieux a Reuilly, 
ont bien voblu donner l’hospitalite. n 

Le chauffage urbain a ete retabli le 7 fevrier pendant la nuit a 
un rythme tres reduit mais il etait .trop tard; il est d’ailleurs main- 
tenant definitivement supprime depuis le 12 fevrier par suite de 
l’inondation des installations de l’usine d’lvry. 

Un desastre irreparable est consomme ; un capital considerable 
n’a plus qu’a etre jete aux ordures ; une richesse nationale est 
detruite ; des moyens de recherches scientifiques supprimes a jamais 
et cela non seulement a cause des circonstances mais aussi par 
l’incomprehension de certains repartiteurs. 



